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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No . 5211274 / 2009 

5th Jute 20 , 
Scaled tenders in the prescribed forms are invited ] for the supply of the following Medicines 
to Medical College Hospital, Kozhikode . 
Sl. No . Tender No . Name of item 

Estimated Value 

ES , 
1 S2, 12796/ 2009 Injection Human Albumin 20 % 

* , 94,000 
2 52, 712 201 Injection Dex Medito Medine Hydrochloride 

2 ,50 , 000 
Tender No . should be specifically mentioned in each tender . 
ENTI - + 1 ( 
Cost of tender form - Rs . 1,125 for Sl. No . 1 and Rs . 565 for Sl. No . 2 . 
Last date and time of sale of tender forin - 16 -7 - 2010 , 3 p . m . 
Last date and time of ceccipt of tender form - 17 - 7 -2010 , 5 p . m . 
Date and time of opening of tender - 19 - 7 - 2010 , 1p . m . 
Date upto which the rates are to be firm - 31 - 10 - 2010 . 
Address of Officer from whom tender forts are to be obtained and whorn tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന 
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ഒാൾ ഇടണ്ടിന്റെയും നമ്പർ ( പg: ക ക കാണിക്കുള്ളതാണ് . 
നിത( വ - 1 . 
ടെണ്ടർ ഫോറ .Tൻ വില -- കമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ I, 125 , [ ക നമ്പർ 2 - ന് രൂപ 565 . 


മർ ഫോറം വിതക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും = l6- 7 - 2010, 3 മണി, ഇ. 

ടം കിട്ടാൻ അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 : 7 - 2018, 5 മണി, 
ടെ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 7 -2010 , 1 മണി, 
ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കണ തീയതി - 31 - 10 -2010 . 

ൽ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പരിപ്പിച്ച അയ്ന തുമായ മേൽവിലാസം = സുപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളജ 
ആശുപ്രതി, കാണിക്കാം . 
Medical College Hospital, 

( Sa .) 
Kozhitode -8 . 

Sakrintmdm . . 
TENDER NOTICE 
No, S/27 15 / 2010 . 

| 10 June 2010 . 
Sealed teaders in the prescribed forms are iavited for the supply of the following items 
to Goverment General Hospital, Kozhikode . 

1 . B Type Medical Oxygen Cylinder - 5 Nos . 

2 . Otygen Cylinder Trolly 
Estimated cost - Rs . 40 ,000 . 
Superscription Tender No. should be specifically noted - S- 2715 / 10 
| ED - 1 . 

Price of tender form + 5. T . cash only ) - Rs. 300 + 4 % VAT -1- 1 % Cess u VAT. 
Last date and time of close of sale of tender form - 10 - 8 -2010 at 3 p . n . 
Date and time of reccipt of tander -- 11 - 8 - 2010 * 5 p . m . 
Date and time for opening of tender - 12 - 8 - 2010 4 12 noon . 
Date upto which the rates are to be firms - 31- 3 - 2011 . 

Address ofOfficer from whom tender forms are to be obtained and to whom touders are to be deat 
"The Superintendent, Government General Hospital , Kozhilode= 673 032 

- കോക്കാട് ഗവൺമെൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും താല പായുന്ന സമസ്ത ജന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടിക് കണിച്ചുകളയുന്നു . 

ബീ ടൈപ്പ് 2 ഡിക്കൽ പാക " സജൻ സിലിണ്ടർ - 5 എസ 
- 4 കസിൻ സിലിണ്ടy at91 

- - 4 എന്ന 
ൽ തുക = 40 ,500 രൂപ . 
നീരവ്യ = 6 , 
മാർ അയയ്ക്കുന്ന ക്രീന മകളീൽ നമ്പർ എസ്( 27152010 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചീരി 

ി മാണി, 
ഇടണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില മൂപ 300 + 4 വാറ് നികുതി + 1 , സസ വാററ് നികുതിയിൻമേൽ 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവു - 1 -2010 , വൈകീട്ട് 5 മണി. 
ഒടർ ഫോം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 11 - 8 -2010 , വൈകീട്ട് 5 മണി, 
45 ഫോം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 12- 8 - 2010 ഉച്ചയ്ക്കു 12 മണി. 
ട്ടെ ത്തിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ ( പാബല്യത്തിലിരിക്കേ അവസാന തീയതി 31 - 3 - 2011 . 

ടെണ്ടർ ഫോം കിട്ടുന്നതും പതിപ്പിച്ച് അയയായ കോവിലാ. -- സുപണ , ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
പരശ പ്രതീ, നിഷാം 32 . 
Government General Hospital, 

( Sd 
Kozhikode . 

Superintendent . 


2 , 


